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Die Gärten und Gartenarchitekturen Friedrichs des Großen. 


Jahrg. LXI. 


Abb.1. Schloß Sanssouci. Gartenseite. 
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Abb. R. Neues Palais bei Potsdam. Grartenseite. 


Abb. 3. Die Communs hinter dem Neuen Palais bei Potsdam. 


Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 
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Die Gärten und Gartenarchitekturen Friedrichs des Großen. 


Abb. 1. Aufgang zur Gemäldegalerie im Garten von Sanssouci. 
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Abb. ©. Gemäldegalerie im Garten von Sanssouci. 


Abb. З. Schloß Sanssouci. Hofseite. 
(Links der Anfang der Säulenhalle.) 


Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


Zeitschr. f. Bauwesen 1911. Jahrg. LXI. Bl. 3. 


Der Palast Theoderichs des Großen in Ravenna und San Marco in Venedig. 


Abb. 1. San Marco in Venedig. Westseite, 
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Abb. 2. Mosaikbild des Theoderichpalastes in S. Apollinare nuovo in Ravenna. 


Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 
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Portal der Vorhalle an der Nordwestecke, sogen. Alipiusportal. 
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Abb. 


Teil der Nordseite. 


Abb. 1. 


San Marco in Venedig. 


Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


Blick nach Siden. 
Blick nach Norden. 


Westliche Vorhalle von San Marco in Venedig. 
Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin- 
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Abb. 1. Westliche Vorhalle von San Marco in Venedig. 
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Zeitschr. f. Bauwesen 1911. Jahrg. LXI. Bl. 
Der Palast Theoderichs des Großen in Ravenna und San Marco in Venedig. 
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Abb. 1. San Vitale in Ravenna. Untergescho8. A . 2. San Marco in Venedig. Westliche Vorhalle. Abb. З. San Vitale in Ravenna. Obergeschoß. 
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Abb. 4. San Marco in Venedig. Westliche Vorhalle. Abb. 5. San Marco in Venedig. Westliche Vorhalle. 


Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 
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St. Afra-Miinster in Meißen 
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Abb. 5. Oberstock. 


Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 
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St. Afra-Münster in Meißen. 


Abb. 1—4. Zustand des Chors um 1300. 
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Abb. 2. à Ez en 
Längenschnitt. Abb. 3. Südansicht. Abb. 4  Ostgiebel. 


Abb. 1. Querschnitt. 


Abb. 5—9. Zustand des Chors um 1400. 
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Abb. 5. Querschnitt. Abb. 6 u. 7. Lingenschnitt се 
nach Norden. nach Süden, Abb. 8. Sudansicht. Abb. 9. Ostgiehel. 


Abb. 10—12. Zustand des Schiffes um 1300. 


Abb. 13 u. 14. 
Sakristei 
um 1200. 


Abb. 13. 
Querschnitt. 
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Abb. 10. Querschnitt. Abb. 11. Längenschnitt. Abb. 12. Südansicht. Lüngensehnitt. 


Abb. 15—18. Zustand des Schiffes am Ende des 15. Jahrhunderts. 
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H. Hartung aufgen. u. gez. 


Wilhelm Ernst u Sohn, Berlin, 
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Abb. 11. Pfeiler 
des Mittelschiffes. 


Abb. 8. 
Innere Pfeilervorlage 
im Chor. 
Abb. 1. Kellereingang Abb. 2. Tir vom Kreuz- 
mit Erkerauskragung. gang in den Garten. 1 2m 
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55 2 / Abb. 12. Mittelpfeiler 
до. 259 in der Küche. 
Abb. 4. AN —— — 
Türband. У N | 
Abb. 6. Fenster Abb. 9. Kragstein | 
im südlichen Seitenschiff. 
Abb. 5. Fenster im Chor. Abb. 10. 
Sakristei. Abb.*13. 


Abb. 91. Noteingang in die Kirche. 


Abb. 18. Innentür der Vorhalle. Abb. 19. Außentür der Vorhalle. Abb. 90. Eingang ins Münster. 


H. Hartung aufgen. u. gez. 
Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


Grundriß zu Abb. 12. 
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Abb. 6. Schlußsteine 
im nórdl. Kreuzgangfiugel. 
Abb. 7. 
Schlußsteine 


im südl. Kreuzgangflügel. 


Abb 15. Anfänger, 
Rippe und Schlußstein 
der Barbara-Kapelle. 


Abb. 22. Tür am Kreuzgang u. Eingangsilur. Abb. 23. Tür der Kirche am Kreuzgang. 


Döberitzer Heerstraße. Jahrg, LXI. ВІ 10. 
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Abb.2. Bebauungsplan für das Gelände an der Döberitzer Heerstraße. 


Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 
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Döberitzer Hoeerstraße. 


Abb. 2. Pfeilerbauten der Stößenseebrücke. 


Abb. З. Blick auf den fertigen und bepflanzten Stófenseedaram. 


Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 
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Neuanlagen und Verbesserungen im Fischereihafen Geestemünde. 


Abb. 1-3. Pack- und Versteigerungshalle M. 
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Abb.2. Erdgeschoß. 1: 400. 
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Abb.4. Querschnitt des Lunedeiches. 1: 300. 
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Wilhelm Ernstu Sohn, Berlin. 
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Neuanlagen und Verbesserungen im Fischereihafen Geestemünde. 


Abb. 1. Ansicht der neuen Versteigerungshalle vom Hafenende aus. 
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Abb. 2. Innenansicht der neuen Versteigerungshalle. 
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Abb. 8. 


Innenansicht der neuen Versteigerungshalle. 


Wilhelm Ernst u. Sohn, Berlin. 


Abb. 4. Löschen eimes Dampfers mit elektrischer Winde 
vor der neuen Versteigerungshalie. 
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Abb. 1. Ansicht vom Berliner Tor. 


> 


[ЇЇ JU d ШТ | 1 = due i wá 
AA. 73 | ln mum t 


Abb. 2. Ansicht vom Kónigsring. 
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Abb.2. Teil der Ostansicht vom Kónigsring. 


Wilhelm Ernst u Sohn, Berlin. 
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Abb. 1. 
Schnitt durch das nórdliche Haupttreppenhaus 
und den Nebensaal des F'estsaalbaues. 
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Abb. R. Schnitt durch Festsaalbau und Lehrgebäude. 
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Abb. 1. 
Querschnitt durch den Festsaal. 
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Abb, 2. Langenschnitt durch den Festsaal. 
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Abb. 1. Blick gegen die Orchesternische. 
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Abb. 2. Blick gegen die Rückwand. 
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Abb. 4. Schnitt. 
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Von der Liebfrauenkirche und der Kathedrale in Chalons an der Mąrne. 


Abb. 3-6 u.8. Kapitelle in den Seitenschiffen der Kathedrale. - 
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Abb. 10. Vorderansicht. 
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Abb. 9. Kapitell 
und Gesimsecke G4. 
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Seitenansicht, 


Abb.13. Basis 
und Gesimsecke G3. Abb.14. Basis 


über 61. 


Abb.16. Gesims (8. 


Abb.17. Gesims 65. 


Abb.18. Abb.19. Kapitell 
Fenstergliederung und Gesimsecke 63. 
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Nordseite. 
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Einfache Balkenträger. | 


Auslegeträger. 
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Zweigleisige Eisenbahnbrücke iiber den Rhein unterhalb Duisburg -huhrort. 
Abb.5-8. Mittlerer Strompfeiler. 
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Abb.1- 4. Rechter Strompfeiler. 
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Querschnitt. Vorderansicht. 
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Senkkasten des linken und 
mittleren Strompfeilers. 


Oberansicht. 
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Schnitt b-b, 
Abb. 2. Außenwand am Querträger. 1:50. 


Abb. 3. 
Spindelaufhüngung. 
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Abb.7. Abb. 8. 
Längsträger AA. Lingstrager B B. 
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